Mayşe verimliliği, ayırımdan kalan net göbek karşılığı 


En çok kullandığımız şekerin acaba ne kadarını net göbek olarak almaktayız? 

Buna cevap vermeden önce 1 kg şekerin teorik etil alkol karşılığını bilmemiz gerekir: 611 
ml. Bu teorik potansiyel olup fermantasyon sırasında bir kısmı maya tarafından kullanılır, 
fermantasyon kayıpları takriben 96 5-10 olarak değerlendirilir. 96 6 kayıp ile yaklaşık 600 
ml rakamını ulaşılabilir en yüksek verimlilik olarak alabiliriz. Bu 96 100 ABV karşılığa 
eşdeğer hesaplanır. 


Potansiyel etil alkol hesabını veren kaynaklar mayaların kaçınılmaz ürettiği istenmeyen 
yan ürünleri bu hesaba dahil etmezler. Şekerden en az üreyen baş ve kuyruk miktarı 
sıcaklığa, mayşe koşullarına, mayaya dahi bağlı olarak değişiklik gösterse de enaz © 2.5 
ve © 3.5 olarak kabul edilir. Bundan sonra, karşılaştıracağımız hangi damıtma yöntemi ile 
ne kadar baş ve kuyruk ayırdığımız, bizi tatmin eden, yöntemimiz ve tercihimizin ne 
kadar verimli sonuç verdiği, gerçekte aldığımız baş ve kuyruğun yüzdesi olacak. 


Şeker mayşesinde dolgulu, geri akışlı bir imbik ile ortalama © 10 baş, 96 12-15 kuyruk 
ayırımı yeterli geldiği genel uygulamadır Rusya'da. Buradaki yüzde kararı her damıtanın 
kendi sistemi, alışkanlıkları ve tercihi ile çoklu kavanoz testini bir sefer yapıp kokuya 
göre kendi yüzdesini belirlemesi, böylece kalibrasyon yapmış olarak aynı mayşeyi 
tekrarladıkça uygulayacağı yöntemi kesinleştirmesidir. Kaç kere damıttığı, her seferinde 
ayırıp ayırmadığı sadece detaydır. 


Göbek sonuç karşılaştırması (listedeki rakam her 1 kg şekere karşılık alınan göbeğin 96 
100 etil alkole dönüştürülmüş hâlidir): 

5200* ml. (Göbek © 831) /mükemmel 

4501 ml. (G. 96 75*) /çok iyi 

400* ml. (G. W 674) /iyi 

350* mil. (G. © 581) /tatminkar 

300* ml. (G. © 50*)/orta 

250* ml. (G. 96 421) /yetersiz 

250- mil. (G. 96 40 altı) /kötü 


Burada sadece ayırım yüzdeleri değil, damıtmada kazanda kalan, damıtım hatalarıyla 
buharlaşan olası etil alkol kayıpları da dikkate alınmalıdır. 


Örnek: 

10 kg şeker mayşesinden 96 96 saflıkta 5350 ml. ürün aldım. 5350x0.96-5136/10-513.6 ml 
(2685.6) 

Rektifikasyon kolonu ile 96 7 baş yeterli gelmekte. 


